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RESMİ KAYA VEFAT ETTİ 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 6 Kasım 2009 PERON S . 
Kızgüldüren köyü halkından Resmi Kaya (68) 


vefat etti. 


Halis ve Recep Kaya'nın babası olan merhum Resmi Kaya rahatsızlığından dolayı 
Amasya Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. 


Geçtiğimiz Pazar günü Amasya Devlet Hastanesinde vefat eden Resmi Kaya, aynı 
günü ikindi namazını müteakip Kızgüldüren köyü mezarlığında toprağa verildi. 


Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 


https://tasova.gen.tr/resmi-kaya-vefat-etti/ 
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